ANTONI DOSTAL 


architekt budowniczy 


przeżywszy lat 60, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 


7 maja 1938 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 11 przy ulicy Józefińskiej do grobowca rodzinnego na cmentarzu podgórskim 
nastąpi we wtorek dnia 10 b. m. o godz. 4" po pol. na który-to smutny obrzęd w głębokim żalu pozostali: żona i córki 
zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 11 b. m. o godzinie 73° rano w kościele parafialnym w Podgórzu. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
WANDY GAWLIK 


Kraków-Podgórze, Rynek 5. — Tel. 102-41 
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